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ARTICLE XVI. 

Abstract of Meteorological Tables in the possession of the American Philo- 
sophical Society. 



TABLE I. 

Abstract of a Journal of the State of the Thermometer at Philadelphia, during the years 1758, 
1759, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777. 





Jan. 


Feb. 


March. 


April. 


j May. 


June. 


July. 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Mean 
Annual 
Temp. 


1758— Greatest Heat. 


64° 


470 


57° 


740 


740 


85° 


87° 


85° 


80° 


73° 




62° 


47° 




Least Heat. 


19 


23 


25 


35 


47 


63 


64 


60 


51 


40 




30 


18 




Mean Heat. 


37 -2 


32 -2 


38 -6 


53 -3 


63 -5 


72 1 


75 -7 


71 -3 


64 


56 


■7 


44 


34 -5 


53°-6 


1759— Greatest Heat. 


43 


53 


61 


70 


77 


85 


86 


88 


79 


71 




62 


51 




Least Heat. 


18 


26 


19 


44 


51 


54 


63 


58 


58 


43 




30 


16 




Mean Heat. 


30 


38 


41 -4 


49 -4 


52 -4 


71 -6 


73 


69 -7 


65 -2 


55 


•3 


46 -4 


30 -4 


52 -7 


1767— Greatest Heat. 


51 


53 


63 


69 


78 


86 -5 


84 


86 


76 -5 


74 




68 


52 




Least Heat. 


12 


15 


13 


42 


45 


63 


63 


63 


50 


38 


•5 


32 


18 




Mean Heat. 


31 -7 


32 -5 


41 


51 


61 -6 


71 -2 


74 


75 -5 


64 -5 


54 




46 -7 


35 -3 


53 -2 


1768— Greatest Heat. 


45 


61 


59 


69 


77 


78 


83 


82 


77 


65 


•5 


55 


54 




Least Heat. 


8 


28 


22 


23 


41 -5 


57 


62 


59 


52 


34 




26 


13 




Mean Heat. 


28 


46 


39 -5 


46 


59 


68 -6 


71 -5 


65 -7 


64 


50 




42 


37 -7 


51 -5 
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Jan. 


Feb. 


March. 


April. 


May. 


June. 


July. 


Aug. 


Sept. 


Oet. 


Nov. 


Dec. 


Mean 
Annual 
Temp. 


1769— Greatest Heat. 


47°-5 


58° 


70° 


70° 


74° 


87°-5 


88°-5 


85°-5 


78° 


75° 


56° 


44.°5 




Least Heat. 


17 


8 


18 


32 


41 


50 


67 


63 


50 


33 


19 


14 -5 




Mean Heat. 


33 


32 


42 


50 


57 


68 


77 


74 


64 


55 


38 


32 


52° 


1770— Greatest Heat. 


46 


57 


53 


75 


77 


85 -5 


87 -5 


88 


74 


70 


63 


47 




Least Heat. 


11 


14 


23 -5 


22 


39 -5 


58 


58 -5 


54 -5 


52 


30 


26 


20 




Mean Heat. 


30 -5 


37 -5 


38 -5 


48 -5 


57 -5 


70 


73 -5 


71 -5 


64 


52 -5 


46 -5 


33 -5 


52 


1771— Greatest Heat. 


51 -5 


48 -5 


64 


71 


76 


79 


83 


86 


80 


66 


65 


47 




Least Heat. 


22 


6 


18 


35 -5 


46 


56 


60 


60 


45 


39 


32 


10 




Mean Heat. 


36 


29 


41 


53 


58 


67 


71 


73 


63 


53 


48 


30 


5) -8 


1772— Greatest Heat. 


46 


64 


47 


68 -5 


76 


83 


87 -5 


84 


81 


66 -5 


63 


49 




Least Heat. 


18 


12 


11 


34 


44 


51 -5 


63 


60 


47 


42 


27 


22 




Mean Heat. 


32 5 


40 -5 


30 


51 


56 


67 


75 


77 -5 


64 


55 -5 


45 -5 


36 5 


52 -5 


1773 — Greatest Heat. 


53 -5 


55 


64 


72 


76 -5 


87 -5 


91 -5 


85 


82 


72 


62 


57 




Least Heat. 


6 






35 


47 


55 


69 


67 -5 


51 


49 


24 


12 




Mean Heat. 


32 -6 


33 -7 


42 1 


52 -2 


62 -7 


73 -4 


79 -6 


76 


63 -9 


58 -2 


42 -2 


39-9 


54 -7 


1774— Greatest Heat. 


43 -5 


49 


65 -5 


80 


81 


82 -5 


85 -5 


85 -5 


84 


74 -5 


64 -5 


64 




Least Heat. 


7 


8 


29 


34 


44 


54 


63 


60 


46 


42 


24 -5 


17 




Mean Heat. 


27 


32 -4 


43 1 


54 -6 


60 1 


67 -8 


72 -8 


73 -7 


63 -7 


59 -3 


44 -1 


36-4 


52 -9 


1775— Greatest Heat 


54 


03 


67 


70 


81 


82 


90 


83 


77 


71 


54 


55 




Least Heat. 


17 


22 


31 


33 -5 


50 -5 


55 -5 


62 


59 


48 


35 -5 


29 


•3 




Mean Heat. 


35 -6 


41 -2 


45 -3 


51 4 


65 -8 


68 -3 


75 1 


72 -8 


65 -6 


54 -6 


41 -4 


35-7 


54 -4 


1776— Greatest Heat 


54 


54 


64 


73 


76 


82 


83 


84 


80 


75 


68 


59 




Least Heat. 


10 


13 


13 


33 


37 


54 


61 


58 


51 


39 


31 


17 




Mean Heat. 


32 -7 


34 -2 


42 -2 


51 


59 -9 


69 -9 


74 -2 


72 -8 


67 -3 


55 -9 


46 -3 


35-3 


53 -4 


1777— Greatest Heat 


. 53 


46 -5 


62 


73 


76 


83 


81 


90 


79 


72 


56 


48 




Least Heat. 


14 


13 


8 


34 


45 


55 -5 


61 


62 


45 


33 -5 


22 


6 




Mean Heat. 


31 


31 -6 


[ 40 -3 


52 -2 


57 1 


70 -4 


70 -6 


75 -9 


59 -2 


50 


39 -5 


33-7 


51 
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TABLE II. 

Abstract of a Journal of the Stale of the Thermometer at Nazareth, Pennsylvania, during the years 
1787, 1788, 1789 and 1790, by Charles Gotthold Reichle. 





Jan. 


Feb. 


March. 


April. 


May. 


June. 


July. 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Mean 
Annual 
Temp. 


1787— Greatest Heat. 


50° 


48° 


68° 


77° 


78° 


89° 


92° 


90° 


88° 


72° 


70° 


52° 




Least Heat. 


11 


10 


26 


28 


44 


45 


59 


55 


42 


24 


21 


10 


52° 


1788— Greatest Heat. 


44 


50 


60 


79 


88 


90 


90 


88 


88 


76 


76 


62 




Least Heat. 


8 


•12 


4 


31 


40 


50 


62 


52 


44 


20 


24 


2 


50 


1789— Greatest Heat. 


50 


44 


60 


72 


72 


99 


92 


93 


84 


68 


66 


62 




Least Heat. 


10 


8 


8 


32 


40 


51 


62 


44 


40 


31 


22 


16 


50 


1790— Greatest Heat. 


56 


54 


68 


75 


90 


88 


90 


89 


84 


72 


56 


38 




Least Heat. 


10 


3 


00 


31 


46 


48 


56 


54 


40 


28 


20 


00 


49 



TABLE III. 

Jibstract of a Journal of the Slate of the Thermometer at Philadelphia, during the years 1829, 1830, 
1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837 and 1838, by Thomas Hewson, M.D. 





Jan. 


Feb. 


March. 


April. 


May. 


June. 


July. 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Mean 
Annual 
Temp. 


1829— Greatest Heat. 


51° 


44° 


63° 


78° 


88° 


83° 


88° 


89° 


85° 


70° 


60° 


62° 




Least Heat. 


7 


8 


24 


34 


44 


56 


56 


60 


44 


32 


24 


25 




Mean Heat. 


30 


25 


35 


51 


64 


70 


72 


61 


61 


52 


43 


43 


50° -7 


1830— Greatest Heat. 


51 


50 


66 


78 


78 


80 


90 


86 


83 


70 


65 


60 




Least Heat. 


10 


10 


20 


33 


44 


53 


60 


58 


44 


46 


36 


8 




Mean Heat. 


33 


30 


41 


53 


63 


68 


76 


72 


64 


54 


50 


37 


53 -5 


1831— Greatest Heat. 


60 


46 


66 


73 


90 


90 


88 


87 


82 


74 


62 


40 




Least Heat. 


6 


10 


24 


32 


37 


59 


54 


54 


46 


36 


32 


8 




Mean Heat. 


27 


27 


44 


51 


62 


72 


74 


74 


64 


55 


42 


23 


51 -2 
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Jan. 


Feb. 


March. 


April. 


May. 


June. 


July. 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Mean 1 
Annual 
Temp. 


1832— Greatest Heat. 


56° 


62° 


70° 


78° 


76° 


88° 


88° 


84° 


78° 


75° 


63° 


52° 




Least Heat. 


1 


13 


14 


27 


43 


48 


56 


52 


46 


32 


26 


19 




Mean Heat. 


31 


33 


41 


48 


58 


68 


70 


70 


63 


54 


44 


37 


51° 5 


1833— Greatest Heat. 


60 


57 


66 


82 


84 


84 


90 


84 


84 


71 


60 


47 




Least Heat. 


13 


18 


6 


37 


46 


49 


58 


50 


45 


31 


26 


24 




Mean Heat. 


35 


33 


33 


55 


64 


66 


73 


69 


65 


53 


42 


35 


52 


1834— Greatest Heat. 


58 


64 


72 


80 


84 


89 


93 


88 


84 


78 


54 


51 




Least Heat. 


12 


21 


23 


30 


31 


49 


60 


57 


40 


32 


30 


9 




Mean Heat. 


29 


43 


44 


52 


57 


68 


77 


73 


65 


57 


43 


35 


53 -5 


1835— Greatest Heat. 


53 


54 


64 


72 


85 


85 


88 


86 


82 


76 


68 


47 




Least Heat. 


2 


1 


8 


30 


40 


49 


55 


54 


40 


38 


21 


9 




Mean Heat. 


32 


27 


39 


49 


60 


69 


73 


69 


59 


56 


45 


31 


50-75 


1836— Greatest Heat. 


44 


44 


50 


74 


84 


88 


89 


82 


84 


72 


66 


56 




Least Heat. 


6 


1 


16 


27 


40 


47 


56 


50 


40 


28 


28 


8 




Mean Heat. 


28 


23 


32 


41 


61 


64 


72 


68 


66 


47 


41 


32 


48-0 


1837— Greatest Heat. 


45 


48 


65 


80 


82 


85 


85 


92 


80 


73 


66 


60 




Least Heat. 


5 


10 


8 


32 


35 


52 


57 


54 


45 


30 


22 


21 




Mean Heat. 


25 


32 


39 


45 


60 


64 


71 


70 


61 


53 


49 


35 


50 -8 


1838— Greatest Heat. 


60 


52 


63 


74 


84 


90 


94 


93 


84 


72 


68 


46 




Least Heat. 


16 


9 


18 


28 


40 


54 


65 


57 


46 


37 


16 


12 




Mean Heat. 


37 


24 


41 


47 


58 


74 


80 


76 


66 


51 


46 


31 


52 



